CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 
Jogo: Bahia / BA X Fluminense / RJ 
Data: 16/04/2024 Horário: 21:30 Estádio: Octávio Mangabeira / Salvador 


Arbitro: Joao Vitor Gobi (CD / SP) 

Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA / SP) 
Arbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA / SP) 

Quarto Arbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (AB / ES) 
Assessor: Jose Henrique de Carvalho (CBF / SP) 
Inspetor: Giulliano Bozzano (CBF / MG) 

VAR: Daiane Muniz (FIFA / SP) 

AVARRZ: Elmo Alves Resende Cunha (MTR / GO) 
Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho (CBF / SP) 
AVAR: Alberto Poletto Masseira (AB / SP) 


Cronologia 


Entrada do mandante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 23:30 Atraso: 

Entrada do visitante: 21:20 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 23:31 Atraso: 

Início 1º Tempo: 21:30 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 23:33 Atraso: 

Término do 1º Tempo: 23:18 Acréscimo: 3 min Término do 2º Tempo: 00:24 Acréscimo: 
Resultado do 1º Tempo: 1 X 1 Resultado Final: 2 X 1 


Relação de Jogadores 


Bahia / BA Fluminense / RJ 


cor Qu 

22 Marcos Felipe Marcos Felipe de Fre... T(g) P 318563 1 Fabio Fabio Deivson Lopes ... 

3 Gabriel Xa ... Gabriel Lheman Xavier Tt? 547837 2 Samuel Xavier Samuel Xavier Brito 

6 Jean Lucas Jean Lucas de Souza ... T P 318143 6 Diogo Barbosa Diogo Barbosa Mendanha 
7 Ademir Ademir da Silva Sant... TI 438212 7 André André Trindade da Co ... 

8 Cauly Cauly Oliveira Souza TEIE 794197 8 Martinelli Matheus Martinelli Lima 
10 Éverton Ri... Everton Augusto de B ... TAE: 177444 10 PH GANSO Paulo Henrique Chaga ... 
13 Santiago A... Santiago Arias Naranjo q | IP 837595 14 German Cano German Ezequiel Cano 

15 Victor Cuesta Victor Leandro Cuesta TR 567555 21 Jhon Arias Jhon Adolfo Arias Andrade 
16 Thaciano Thaciano Mickael da Silva T P 391953 26 Manoel Manoel Messias Silva ... 
19 Caio Alexa... Caio Alexandre Sousa... T P 336119 45 Lima Vinicius Moreira de Lima 
46 Luciano Juba Luciano Batista da S ... q | Ip 554138 77 Marquinhos Marcus Vinicius Oliv ... 

1 Danilo Fer... Danilo Fernandes Batista R(g) P 165830 27 Felipe Alves Felipe Alves Raymundo 

2 Gilberto Gilberto Moraes Junior RALE 307134 5 Alexsander Alexsander Cristhian ... 

4 Kanu Victor Hugo Soares d ... im | IP 355418 9 John Kennedy John Kennedy Batista ... 

5 Rezende Julio Cesar de Rezen ... RARR 315696 13 Felipe And... Felipe de Andrade Vieira 

9 Everaldo Everaldo Stum RETR 306852 17 Lucumí Jan Franc Lucumi Gonzale: 
11 Biel Gabriel Teixeira Aragao RALE 526885 19 Kauã Elias Kauã Elias Nogueira 

14 Carlos de ... Carlos Maria de Pena... R P 756803 23 Guga Claudio Rodrigues Gomes 
20 Yago Felipe Yago Felipe da Costa... RENE 303718 25 Antonio Ca... Antonio Carlos Cunha ... 
21 Rafael Ratão Rafael Rogerio da Silva RETR 354183 28 ARTHUR Arthur Wenderrosky S ... 
29 Oscar Estu ... Oscar Eduardo Estupi... BARE 837944 32 Isaac Isaac Rodrigues de Lima 
33 David Duarte David de Duarte Macedo R P 348537 80 David Terans Miguel David Terans Perez 
40 Cicinho Neuciano de Jesus Gusma R P 185679 90 Douglas Costa Douglas Costa de Souza 


T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 


T(g) 
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Comissão Técnica 


Técnico: Rogerio Ceni Técnico: Fernando Diniz Silva 
Assistente Técnico: Charles Alexandre Patrice Francis Hembert Assistente Técnico: Eduardo Maciel De Barros 
Médico: Rafael Soares Da Cunha Garcia Médico: Ricardo Reiniger Olivero 
Treinador De Goleiros: Leandro Del Giudice Macagnan Treinador De Goleiros: Wagner Bertelli 

Preparador Físico: Danilo Augusto Da Silva Preparador Físico: Marcos De Seixas Correa 
Fisioterapeuta: Jose Carlos Da Conceicao Junior Fisioterapeuta: Caio Henrique De Oliveira Sauro 


1T 


03:00 14 NR German Ezequiel Cano Fluminense/RJ 
34:00 1T 19 NR Caio Alexandre Sousa E Silva Bahia/BA 
16:00 21 8 NR Cauly Oliveira Souza Bahia/BA 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


20:00 1T 19 Caio Alexandre Sousa E Silva Bahia/BA 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada em seu 
adversário, de forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


39:00 iT 16 Thaciano Mickael da Silva Bahia/BA 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar um carrinho em seu 
adversário, de forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


01:00 2T 45 Vinicius Moreira de Lima Fluminense/RJ 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por calçar seu 
adversário, de forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


05:00 2 8 Matheus Martinelli Lima Fluminense/RJ 


Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta imprudente evitando um ataque 
promissor da equipe adversária. 


08:00 2T 10 Everton Augusto de Barros Ribeiro Bahia/BA 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar um tranco em seu 
adversário, de forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


24:00 2T 9 John Kennedy Batista de Souza Fluminense/RJ 


Motivo: A1.11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por deixar o braço no rosto de seu adversário, de 
forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


31:00 2 5 Alexsander Cristhian Gomes da Costa Fluminense/RJ 


Motivo: A1.2. Dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma 
entrada em seu adversário, de forma temerária, quando tentava disputar a bola com ele. 


42:00 2T 10 Paulo Henrique Chagas de Lima Fluminense/RJ 
Motivo: A1.24. Outro motivo - Por empurrar seu adversário, de maneira desrespeitosa, quando o jogo estava paralisado. 


42:00 2m 9 Everaldo Stum Bahia/BA 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinício de jogo, tendo desta forma, uma atitude antidesportiva. 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

- não houve atrasos. 

- acréscimos motivados pelas paralisações e reposições de bola, entrada dos médicos para avaliações de possíveis lesões e substituições de ambas as equipes. 
- aos 16:48 minutos de jogo, a partida teve que ser paralisada em virtude da forte chuva qua caiu no jogo impossibilitando a prática do futebol. 

desta maneira, seguimos com todos os protocolos recomendados pelo regulamento geral das competições da cbf, aguardado inicialmente 30 minutos já 
acionando os funcionários do estádio para que pudessem realizar os procedimentos para o escoamento de água do gramado. 

posteriormente, retornamos ao campo realizando testes com bolas rolando e quicando e chegamos a conclusão que ainda não havia condições da partida se 
reiniciar retornando ao vestiário. 

por fim, após mais 15 minutos de espera retornamos ao campo novamente e constatamos que o gramado estava em condições para a continuidade do jogo. 
sendo assim, após mais 15 minutos para o reaquecimento dos atletas a partida se reiniciou, ocasionado 01 (uma) hora de paralisação. 


Observações Eventuais 
- houve necessidade de avaliação médica de atletas possivelmente lesionados de ambas as equipes, portanto, seguem os respectivos 
atendimentos: 
* fluminense - 21 minutos 1º tempo - jogador 14, sr. german ezequiel cano - lesão leve não necessitando sair do campo de jogo; 
* e.c. bahia - 29 minutos do 2º tempo - jogador nº 13, sr. santiago arias naranjo - lesão leve necessitando sair do campo de jogo; 
* e.c. bahia - 45 minutos do 2º tempo - jogador nº 15, sr victor leandro cuesta - - lesão leve necessitando sair do campo de jogo; 


Relatório do Assistente 
- nada houve digno de relato. 


Substituições 


07:00 27 | Fluminense/RJ 9 - John Kennedy Batista de Souza 45 - Vinicius Moreira de Lima 

21:00 27 | Fluminense/RJ 90 - Douglas Costa de Souza 26 - Manoel Messias Silva Carvalho 
21:00 2T | Fluminense/RJ 5 - Alexsander Cristhian Gomes d... 6 - Diogo Barbosa Mendanha 

26:00 2T Bahia/BA 5 - Julio Cesar de Rezende Miranda 19 - Caio Alexandre Sousa E Silva 
26:00 2T Bahia/BA 11 - Gabriel Teixeira Aragao 7 - Ademir da Silva Santos Junior 
34:00 2T Fluminense/RJ 32 - Isaac Rodrigues de Lima 14 - German Ezequiel Cano 

34:00 2T Fluminense/RJ 19 - Kauã Elias Nogueira 2 - Samuel Xavier Brito 

37:00 2T Bahia/BA 14 - Carlos Maria de Pena Bonino 10 - Everton Augusto de Barros Ri... 
37:00 2T Bahia/BA 9 - Everaldo Stum 16 - Thaciano Mickael da Silva 
44:00 2T Bahia/BA 40 - Neuciano de Jesus Gusmao 8 - Cauly Oliveira Souza 
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FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL 
BOLETIM FINANCEIRO 


Nº 15463 
COMPETIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A ESTÁDIO ARENA FONTE NOVA - SALVADOR - BA 
JOGO BAHIA - BA X FLUMINENSE - RJ DATA 16/04/2024 21:30 RODADA / Nº JOGO 2/13 
INGRESSOS 
LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEL DEVOLVIDOS VENDIDOS PREÇO ARRECADAÇÃO 
CORPORATIVO CADEIRA -. - INTEIRA 2.020 2.020 1,00 2.020,00 
INFERIOR ESPECIAL CADEIRA - CADEIRA - INTEIRA 306 306 100,00 30.600,00 
INFERIOR ESPECIAL CADEIRA - CADEIRA - MEIA 409 409 50,00 20.450,00 
LESTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR - INTEIRA 400 400 40,00 16.000,00 
LESTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR - MEIA 200 — 200 20,00 4.000,00 
LESTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR LESTE PROMOCIONAL - INTEIRA 462 462 38,00 17.556,00 
LESTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR LESTE PROMOCIONAL - MEIA 318 —— 318 76,00 24.168,00 
LOUNGE PREMIUM ASSENTO - NAVE ARENA CWG - INTEIRA 27 200,00 5.400,00 
LOUNGE PREMIUM ASSENTO - NAVE ARENA CWG - MEIA 6 E 6 100,00 600,00 
LOUNGE PREMIUM CADEIRA - GAMER - INTEIRA 10 53,00 530,00 
LOUNGE PREMIUM CADEIRA - GAMER - MEIA 2 2 42,00 84,00 
LOUNGE PREMIUM CADEIRA - MUSEU - INTEIRA 564 — 564 70,00 39.480,00 
LOUNGE PREMIUM CADEIRA - MUSEU - MEIA 1.049 1.049 35,00 36.715,00 
o NORTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR -INTEIRA 185 < 185 60,00 11.100,00 
| mm NORTE ASSENTO - CADEIRA INFERIOR - INTEIRA 0 103 30,00 3.090,00 
W NORTE ASSENTO - CADEIRA INFERIOR SÓCIO - INTEIRA 1 0 1 50,00 550,00 
O NORTE ASSENTO - CADEIRA PROMOCIONAL - INTEIRA 272 0 272 56,00 15.232,00 
W NORTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR PROMOCIONAL - INTEIRA 184 0 184 28,00 5.152,00 
[om NORTE ASSENTO - CADEIRA SUPERIOR SÓCIO - INTEIRA 0 57 45,00 2.565,00 
SETOR ASSENTO - PREMIUM CRIANÇA - INTEIRA 107 107 200,00 21.400,00 
SETOR ASSENTO - VIP ARQUIBANCADA - INTEIRA 4 —— 4 175,00 700,00 
SETOR ASSENTO - VIP ARQUIBANCADA SÓCIO - INTEIRA 1 1 125,00 125,00 
SETOR CADEIRA - ESPECIAL INTERMEDIARIA - INTEIRA 45 — > 45 76,00 3.420,00 
SETOR CADEIRA - ESPECIAL INTERMEDIARIA - MEIA 64 38,00 2.432,00 
SETOR CADEIRA - CADEIRA ESPECIAL INFERIOR PROMOCIONAL - INTEIRA 4 4 40,00 160,00 
SETOR CADEIRA - CADEIRA ESPECIAL SUPERIOR MEIA - MEIA 5 65,00 325,00 
SETOR CADEIRA - VIP - INTEIRA 26 26 137,50 3.575,00 
SETOR CADEIRA - VIP CRIANÇA - INTEIRA 3 —— 3 25,00 75,00 
SETOR CADEIRA - VIP SÓCIO - INTEIRA 11 1 87,50 962,50 
SÓCIO TODOS - SÓCIO ESQUADRÃO - INTEIRA ; — > 15.474 20,00 309.480,00 
VISITANTE CADEIRA - - - INTEIRA 368 368 120,00 44.160,00 
VISITANTE CADEIRA - - - MEIA 196 196 60,00 11.760,00 
22.893 633.866,50 
DOCUMENTO VALIDADO 
DIGITALMENTE 
ARO 
Responsável Clube 
BAHIA - BA 
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FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL 


BOLETIM FINANCEIRO 


Nº 15463 
COMPETIÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A ESTÁDIO ARENA FONTE NOVA - SALVADOR - BA 
JOGO BAHIA - BA X FLUMINENSE - RJ DATA 16/04/2024 21:30 RODADA / Nº JOGO 2/13 
B1 - ALUGUEIS E SEGUROS 
DESCRIÇÃO VALOR 
SEGURO TORCEDOR 732,58 
TOTAL 732,58 
B2 - TAXAS E IMPOSTOS 
DESCRIÇÃO VALOR 
2,5% - ISS [RENDA BRUTA] 15.846,66 
5% - FEDERAÇÃO LOCAL 31.693,33 
TOTAL 47.539,99 
B3 - DESPESAS OPERACIONAIS 
DESCRIÇÃO VALOR 
2% - ISS SOBRE A REMUNERAÇÃO SERVIÇO ANTI DOPING 44,00 
20% - INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 7.525,00 


20% - INSS SOBRE DESIGNAÇÃO OFICIAL DA CBF/FBF (COORDENADORES E SUPERVISORES 
20% - INSS SOBRE O QUADRO MOVEL [F] 


720,00 
2.270,00 


ANTI DOPING - DESPESA DE CONSUMO 
ANTI DOPING - SERVIÇOS DO EXAME [LABORATORIO] 


1.800,00 


2.200,00 


DESPESAS 


ARBITRAGEM, AUXILIARES, DELEGADOS, FISCAIS 37.625,00 
CONTROLE DE ACESSO, EMISSÃO E VENDA DE INGRESSOS 56.103,49 
DESIGNAÇÃO OFICIAL DA CBF (COORDENADORES E SUPERVISORES) 3.600,00 


DESPESA COM DESIGNAÇÃO OFICIAL DA CBF (COORDENADORES E SUPERVISORES) 
DESPESAS OPERACIONAIS ESTÁDIO 


416,50 
358.547,21 


DESPESAS QUADRO MOVEL 
LOGÍSTICA DO JOGO 


2.488,50 
19.590,01 


POLICIAMENTO 
POSTO MÉDICO, EQUIPE MEDICA E AMBULÂNCIA 


29.970,08 
16.428,00 


QUADRO MÓVEL [F] 


11.350,00 


TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DA ARBITRAGEM 


TOTAL 


3.073,10 
553.750,89 


TOTAL DAS DESPESAS ( B1 + B2+B3) 


602.023,46 


RENDA LÍQUIDA .843, 


DESCONTOS 
DESCRIÇÃO VALOR 

11% - INSS SOBRE A ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 361,90 
11% - INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO(S) DESIGNADOS DA CBF/FBF 236,50 
11% - INSS SOBRE O QUADRO MÓVEL [F] 1.221,00 
5% - ISS SOBRE A ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 1.430,50 
5% - ISS SOBRE A REMUNERAÇÃO DO(S) DESIGNADOS DA CBF/FBF 180,00 
5% - ISS SOBRE O QUADRO MOVEL [F] 567,50 
IRRF SOBRE A REMUNERAÇÃO DA ARBITRAGEM, AUXILIARES E FISCAIS 1.710,49 

TOTAL 5.707,89 


DIVISÃO DE RENDA LÍQUIDA 


CLUBES CNPJ PERCENTUAL 


DESCONTO 


BAHIA - BA 49.723.699/0001-07 100.00 % 


FLUMINENSE - RJ 33.647.553/0001-90 


LÍQUIDO A RECEBER 
31.843,04 


DOCUMENTO VALIDADO 
DIGITALMENTE 


AR 


Responsável Clube 
BAHIA - BA 
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E ao 
CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
CHECKLIST DELEGADO DO JOGO 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 2 
Jogo: Bahia / BA X Fluminense / RJ 
Data: 04/16/2024 Horário: 21:30 Estádio: Arena Fonte Nova / BA 
Responsável Checklist 
Delegado do Jogo Silvio Mendes da Paixao Junior 
ITEMS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA 
1 - Instalações - Avaliações Gerais 
Item Pergunta 
1.1 Chegada do Delegado da Partida ao estádio Ok Não Ok 
04h00min antes do horário da partida 
1.2 Identificar o responsável ou a administração do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.2.1 Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços) Ok Não Ok 
1.3 Identificar o responsável pela segurança privada contratada Ok Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.4 Identificar o responsável pelo CFTV Não Ok 
Existir e ter condições de uso (Nome completo, CPF e telefone para contato) 
1.5 Identificar o responsável pelo policiamento em serviço Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.6 Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias) Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.7 Identificar o responsável pelas catracas Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.8 Identificar o responsável pela iluminação do estádio Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.9 Identificar o local para a delegação visitante Ok Não Ok 
1.10 Coordenar a abertura dos portões Ok Não Ok 
03h00min antes do horário da partida 
1.11 Identificar o responsável pelo equipamento de som Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.12 Identificar o responsável pelo som equipamento de telão Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13 Identificar o responsável pelo gramado Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
1.13.1 Conferir o cronograma de irrigação Ok Não Ok 
1.13.2 Checar a marcação das linhas oficiais Ok Não Ok 
1.13.3 Avaliar nivelamento do piso do gramado Ok Não Ok 
1.13.4 Avaliar a estética do gramado Ok Não Ok 
1.13.5 Checar a fixação das traves Ok Não Ok 
1.13.6 Checar a instalação das redes Não Ok 
1.13.7 Checar as bandeiras de escanteio Não Ok 
1.14 Identificar o responsável pelos maqueiros escalados Não Ok 
Nome completo, CPF e telefone para contato 
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item 
2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


2.8 


2.9 


2.10 


2.11 


2.12 


2.13 


2.14 


2.15 


2.16 


Item 
3.1 


3.2 


3.3 


3.4 


2 - Instalações - Vestiário das Equipes 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Refrigeração 
Ar condicionado ou refrigeração central 


Ventilação 
Ventilação ou exaustão central 
Hidráulica 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 


Chuveiros 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Banheiras de hidromassagem 
Mínimo 10, possuir água quente e fria 


Macas para massagem 
Mínimo 1, possuir condições de uso 


Geladeira e/ou freezer 
Existir e ter condições de uso 


Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo 
Depósito para 250kg de gelo 


Sala para os técnicos 
Existir e ter condições de uso 


Armários (com cabides) 
Mínimo 25, possuir condições de uso 


Área interna para aquecimento 
Mínimo de 30m2 


Internet 
Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


3 - Instalações - Vestiário da Arbitragem 


Pergunta 
Limpeza 


Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 


Paredes e divisórias 
Pintura e aparência 


Iluminação 
Funcionamento e condições da instalação 


Elétrica 
Existência de tomadas no ambiente 


Ok 


O 


(@] (O) O) O) O 
x x x E x x x x x x x x x x x 


O 


(O) 


O O (O) O (0) O 


O 


A A A 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 


CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


Emissão: 18/04/2024 10:51 


Página 2 


3.5 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

3.6 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

3.7 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

3.8 Sala ou vestiário feminino Não Ok 
Comportar no mínimo 2 pessoas 

3.9 Chuveiros Não Ok 
Mínimo 3, possuir água quente e fria (02 Chuveiros) 

3.10 Banheiras de hidromassagem Não Ok 
Mínimo 3 possuir água quente e fria 

3.11 Macas para massagem Não Ok 
Mínimo 1, possuir condições de uso 

3.12 Geladeira e/ou freezer Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

3.13 Lanches e hidratação Não Ok 
Lanches, frutas, isotônico, água e café 

3.14 Mesa e cadeiras Não Ok 
Existir e possuir condições de uso 

3.15 Armários (com cabides) Não Ok 
Mínimo 5, possuir condições de uso 

3.16 Área interna para aquecimento Não Ok 
Mínimo de 30m2 

3.17 Internet Não Ok 


Rede Wi-fi ou cabeada (com cabo à disposição) 


4 - Controle Antidopagem 


Item Pergunta 

4.1 Limpeza Ok Não Ok 
Limpeza geral (incluindo teto e paredes) 

4.2 Paredes e divisórias Não Ok 
Pintura e aparência 

4.3 Iluminação Não Ok 
Funcionamento e condições da instalação 

4.4 Luz de emergência Não Ok 
Sala de coleta e sala de trabalho 

4.5 Elétrica Não Ok 
Existência de tomadas no ambiente 

4.6 Refrigeração Não Ok 
Ar condicionado ou refrigeração central 

4.7 Ventilação Não Ok 
Ventilação ou exaustão central 

4.8 Hidráulica Não Ok 
Água quente e fria nos chuveiros e banheiras 

4.9 Chuveiros Não Ok 


Mínimo 1, possuir água quente e fria 
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410 


4.12 


413 


4.14 


4.15 


4.16 


4.17 


5 - Técnico 


Item 
5.1 


5.2 


5.3 


5.4 
5.5 


5.6 
5.7 


5.8 


5.9 


5.10 
5.11 


6 - Comercial 
Item 
6.1 


6.2 


6.3 


Espelhos 
Mínimo 1, posicionado na área de coleta 


Lixeiras 
Mínimo 6 


Sala de espera 
Existir e ter condições de uso 


Sala de coleta 
Separado da área de espera 


Mesa e cadeiras 
Existir e possuir condições de uso 


Geladeira ou freezer 
Existir e possuir condições de uso 


Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem 
02h00min antes do horário da partida 


Conferir suas documentações e uniformes 
Preencher anexo com os dados de todos 


Pergunta 


Acompanhar a chegada dos árbitros da partida 
02h00min antes do horário da partida 


Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida 
Art. 30 EDT 


Identificar o responsável pelos gandulas escalados 
Preencher anexo com os dados de todos (Nome completo, CPF e telefone para contato) 


Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem 


Checar as bolas que serão utilizadas na partida 
Pressão, quantidades marcas de acordo com o REC 


Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas 


Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas 
Indispensável a presença do quarto árbitro 


Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gra 
Início 55min antes da partida, com duração de 30min 


Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos 
Art. 7°, inciso VII RGC 


Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida 


Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado 
Pré, durante e pós jogo 


Pergunta 


Checar a existência das placas de publicidade 
Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas 


Checar a uniformidade das placas de publicidade 
7x1 


Checar a existência e posicionamento dos publimetas 
Mínimo de 1m de distância da linha de fundo 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


Ok Não Ok 

Não Ok 

Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 
Ok Não Ok 


Ok Não Ok 


Não Ok 
Não Ok 


Ok Não Ok 


Não Ok 


Não Ok 
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6.4 
6.5 
6.6 
6.7 


Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão 
Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som 


Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo 
Autorização expressa da CBF 


Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 
Não Ok 


OBSERVAÇÃO 


Informo que aos 16min e 48seg de jogo do primeiro tempo, a partida teve que ser paralisada em virtude da forte chuva qua caiu no jogo 
impossibilitando a prática do futebol. 

desta maneira, segui - se com todos os protocolos recomendados pelo regulamento geral das competições da CBF, aguardado inicialmente 
30 minutos, já 

acionando os funcionários do estádio para que pudessem realizar os procedimentos para o escoamento de água do gramado, acionando a 
sucção da drenagem e colocando alguns prepostos com rodos no gramado para retirada de pequenas poças de agua, posteriormente, a 
arbitragem retornou ao campo realizando testes com bolas rolando e quicando e chegaram a conclusão que ainda não havia condições da 
partida ser reiniciada, e retornaram ao vestiário. 

por fim, após mais 15 minutos de espera, a arbitragem retornou ao campo novamente e constataram que o gramado estava em condições 
para a continuidade do jogo. 

sendo assim, após mais 15 minutos para a reativação de aquecimento dos atletas, a partida se reiniciou, ocasionado 01 (uma) hora de 


paralisação. 
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